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JOZEF RYNIAWIEC 


urzędnik c. k. kolei Państwowej 


przeżywszy lat 39, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu d. 29 Stycznia 1889 r. 


Pozostali koledzy zapraszają Krewnych, Przyjaciół zmarłego i Szanowna Publiczność na po- 
grzeb, który się odbedzie w Niedzielę dnia 27-g0 b.m. o godzinie 3-ciej popołudniu z Zakładu 
klinicznego wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


